Gliederung 


° Allgemeine Fakten 
e Gründungsmitglieder 
e Aktuelle Besetzung 


e Quellen 


Allgemeine Fakten 


e australische Hard-Rock-Band (Sydney) 


e Wurde 1973 von den in Schottland geb 
sihr LE und Malcolm Young gegründet 


e Genres: Hard-Rock, Bluesrock, Rock n Roll 


e ACDC -> englische Abkürzung für Wechselstrom / 
Gleichstrom 


Musik, Leon Müller 


*Leadgitarre: Angus Young 
e Rhythmusgitarre: Malcolm Youngt (bis 5 
e Gesang: Dave Evans (bis 1974) 

e Bass: Larry Van Kriedt (bis 1974) 


eSchlagzeug: Colin John Burgesst (bis 1 


Musik, Leon Müller 


Aktuelle Besetzunc 


eGesang: Brian Johnson (seit 1980) 
*Leadgitarre: Angus Young 

e Rhythmusgitarre: Stevie Young (seit 
eSchlagzeug: Phil Rudd (seit 2020) 


e Bass: Cliff Williams (seit 2020) 


Musik, Leon Muller 


Musik, Leon Muller 


Musik, Leon Muller 


Musik, Leon Muller 


Quellen 


